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IRRADIO - Mod. FL 20 seconda serie • Medic e due corte. Adattabile per 110, 125, 140 e 160 volt della rete eontinua o alter- 

nata. Media frequenza 467 kc. Potenza d’uscita 2 watt (Seric ANIE). 


IRRADIO - Mod. FL 20 






